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neoo a°™o ‘ Gamm ® ^ Of**' corto: da 15 a 51.m. (20 a 5,9 M Hr.); medic: dn 187.5 a 600 m. 

(1600 a 500 kHz). - Media frequenza; 470 kHr. - Potcnza re 8 a: 3,5 W. - Consumo: 50 W. - Produrione 1939-40. 

Valvole: W1 « ECH3; V2 =» ECH4; V3 = EBL1; V4 « WE54. 













